༄༅། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའེ་གདུང་རབ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་པ་ ལྷུན་གྲུབ་ 
ཅེས་བྱ་བ་ བྱ་བ་བཞུགས།། ན་ མོ་མནྡྷ་གྷོ་༩༩ཡ། ཡ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་ བའེ་ མཁྱེན་ བརྩེ་ ནུ་ས་གསུམ་རྣམས། ། །འགྲོ་ 
བའི་དོན་དུ་རིགས་གསུམ་ སྐུར་བསྟན་ པའེ། །རྣམ་ སྤྲུལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱོན་པའི་རྒྱུད། ། །ས་སྐྱའི་གདུང་ 
རབ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྤྱི་རིངས་གཡུ་རིངས་གཡུ་སེ་མ་བཟང་བདུན། །དཔའ་བོ་སྟག་དང་ 
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མཛེས་ལྷ་ལེགས་ཞབས། །ཚེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཀླུ་ཡི་དབང་པོ་དང་། །ཚེ་འཛིན་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་འབྲོ་ཚ་ 
བདུན། །ཤེས་རབ་ཡོན་ཏན་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཞབས། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ཏོར་ཤེས་རབ་ 
།དགེ་སྐྱབས་དགེ་མཐོང་འཁོན་སྟོན་བལ་པོ་དང་། །ཤཱཀྱ་བློ་གྲོས་ཤེ ས་རབ་ཚུལ་ཁྲིམས་ 
།དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ས་ཆེན་ཀུན་སྙིང་མཚན། །ཀུན་དགའ་འབར་དང་རྩེ་མོ་གྲགས་པའི་ 


མཚན། 
། 

ཞབས། །དཔལ་ཆེན་འོད་པོ་ཆོས་རྗེ་ས་པར་དང་། །ཟང་ཚ་བསོད་རྒྱལ་དཔལ་ལྡན་འཕགས་པའི་ 
དད 


ཞབས 


མཚན། །འགྲོ་མགོན་ཕྱག་ན་སློབ་དཔོན་རིན་རྒྱལ་བ། །སློབ་དཔོན་ཡེ་འབྱུང་རྷརླྭ་པཱ་ལ་དང་། །རཏྣ་བྷ་དྲ་ 
བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཞབས། །བསོད་ནམས་བཟང་པོ་རཏྣ་ཤྲི་དང་། །ཏི་ཤྲི་ཀུན་བློའི་བར་བྱོན་གདན་ས་ 
ཆེས། །སྤྱཾ་ །སྤྱི་ལ་དབང་རྒྱུར་གདུང་རབ་རིམ་བྱོན་དང་། །དེ་ནས་མཁས་བརུན་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་ 
ལེགས། །ནམ་མཁའ་བཤེས་གཉེན་གུག་ཤྲི་ནམ་མཁའ་རྒྱལ། །ཏ་དབེན་ཀུན་རིན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ 
ཞབས། །གྲགས་པྭ་བོ་གྲོས་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་མཚན། །ཀུན་དགའ་དབང་ཕྱུག་བར་དུ་རིམ་བྱོན་ 
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དབྱངས་དོན་རྒྱལ་འགྲོ་མགོན་བསོད་ནམས་མཚན། །ཉེ་མ་རྒྱལ་མཚན་བླ་ཆེན་ཀུན་རྒྱལ་བ། །འཇམ་ 
དབྱངས་ནམ་རྒྱལ་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་དང་། །རྐྱ་གར་ཤེར་བཟང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །གྲགས་ 
པ་རྒྱལ་མཚན་བར་དུ་ལེགས་བྱོན་པའི། །བླ་བྲང་རིན་ཆེན་སྒང་པའི་གདུང་རབ་དང་། །གཞན་ཡང་ཏི་ཤཱི་ 


དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། པཿ 


ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་དང་། །ཏི་ཤཱི་ཀུན་རྒྱལ་སློབ་དཔོན་ཆོས་རྒྱལ་མཚན། །ཏ་དབེན་བློ་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་ 
ཆོས་རྗེའེ་ཞབས། །དྷརྨ་དྷ་ཛ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེ ཆེན་དང་། །བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་ 
ཞབས། །བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཤཱཀྱ་སེ ངྒེ དང་། །དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་བསམ་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ 
ཞབས། །ཀུན་བཀྲས་ཀུན་རྒྱལ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་མཚན། །རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ 
དཾ། །ཀུནཏཐཿའཐཱཿཿཿ་ཊྭནུ་བྱཀཐ། | ཁང་བ ཐླངཐྲ། རྔར །གྲཊཏླ ཡར 
རླགྲྒྤིནི་ཚིན་པོ་ཏེ་མཔཧྲ། ` ,།ཀྲུར་རཱགྤརྗཾ་ལེགམ་གྱུཁེ་བླ ཉནྡ་ཐྲསཾང བླ ཐཱརྔ། .གཛྟ༔ར་གི་སུ་ 
གསོལ་ གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །སློབ་དཔོན་ཀུན་ལེགས་རྣམ་སྲས་རྒྱལ་མཚན་དབང་། །འཇམ་ 
དབྱངས་ཆོས་རྒྱལ་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་དང་། །ནམ་མཁའ་ལེགས་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །ནམ་ 
མཁའ་རིན་ཆེན་ནམ་མཁའ་བྲཀ་ཤིས་མཚན། །ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། །འཇམ་ 
དཔལ་གྲགས་པ་ཚེ་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་ཞབས། །ཀུན་དགའ་བསམ་གྲུབ་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་ 
ཧྲར། བསོདྷ་ནམས་ཛཱ་ཛཱབ་ཧོང་སོགཏཾ་སོད་རྱྱལ་བྲ། ཁཇེག་རྟིན་ཚྱ་ཉོད་ཏེ་སྤེས་རྣམམ་ཞྲཨུཝྤ།། ཇ་ 
ལྟ་གཞུང་པའི་གདུང་བརྒྱུད་མཆེད་གཉིས་སྟེ། །རྩེ་གདོང་ཕྱོགས་སུ་ཆད་པའི་གདུང་རབ་དང་། །ཀུན་ 
དགའ་བསམ་གྲུབ་གཅུང་པོ་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ངག་དབང་ཀུན་རིན་དང་། །བསོད་ 
ནམས་དབང་པོ་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་མཚན། །མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དགའ་དབང་རྒྱལ་དང་། །ངག་ 
དབང་ཀུན་བསོད་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཞབས། །ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་མཆེད་གསུམ་ལ་སོགས་ 
པའི། །ད་ལྟ་བྱོན་དང་མ་འོང་སྲས་མཐའི་བར། །འབྱོན་པར་ངེས་པའེ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི། །གདུང་རབ་ 
རིམ་པར་བྱོན་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ 
གསོལ་བ་བཏབ་པའེ་མཐུས། །བདག་གི་འདི་དང་ཕྱི་མའི་དོན་ཐམས་ཅད། །ཡིད་ལ་རེ་བ་ཇི་བཞིན་ལྷུན་ 
གྲུབ་ཏེ། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབ་རིན་པོ་ 


༩ ཨ་མྱེས་ཞབས། 


ཆེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་པ་ལྟུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་ཆོས་མེད་སྟོམས་ལས་མཁན་ཟ་ 
ཉལ་འཆག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ཕག་ལོ་ཟླ་བ་ལྔའི་ 
དམར་ཆའི་ཚེས་ལ། དཔལ་ས་སྐྱའི་བཞི་ཐོག་བླ་བྲང་གི་འོད་གསལ་སྣང་བར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དཔལ་ 
ལྡན་ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་གིས་བགྱིས་སོ། །འདེས་ཀྱང་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ 
ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །། ༈ མཁན་ཆེན་ཨ་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུ་རུས་ཞབས་ཞུ་ 
བགྱིས་པའོ།། 


དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རབས་རིན་པོ་ཆེ ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། 3 


